REVISTA DIGITAL DE OFTALMOLOGIA 


q e-oftalmo.cbo 


www.e-oftalmo.cbo.com.br http://dx.doi.org/10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.1 


Milton Ruiz Alves. Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO, São Paulo, SP, Brasil. miltonruizcboBgmail. com 


A percepção sobre a necessidade de acompanhar mudanças profundas e cada vez mais 
rápidas no campo da informação médica inspirou o CBO na criação de uma nova revista científica: a 
e-Oftalmo.CBO. 


A tecnologia da informação tem dado um salto após o outro, melhorando a nossa qualidade 
de vida em diversas áreas - profissional, pessoal e governamental. As tecnologias analógicas têm 
permitido o armazenamento e o amplo acesso ao conhecimento, principalmente por meio de textos 
impressos. Agora, o CBO oferece à classe oftalmológica uma publicação científica bimensal, apenas 
no formato eletrônico, que nasce incorporando todas as novas tecnologias digitais que permitem ao 
mesmo tempo expandir nossos poderes cognitivos e libertar o nosso pensamento no uso e na 
construção da criatividade. 


A nova revista digital e-Oftalmo.CBO traz no seu escopo artigos de revisão da literatura, de 
atualização, opinião de especialistas, casos clínicos, vídeos, áudios, discussões e o resumo das 
melhores publicações recentes. Neste momento, todo este conteúdo pode ser acessado a partir de 
seu laptop ou celular. A sua participação, como leitor ou contribuinte dos artigos científicos, é 
fundamental para que todos possamos contribuir para uma melhor valorização da Oftalmologia e dos 
oftalmologistas brasileiros que trabalham arduamente para que a população brasileira tenha acesso à 
assistência oftalmológica de qualidade. 


Atenciosamente 
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